Номенклатурн 
ий номер 


Основний 
рахунок 


Кореспондентський 
рахунок 


Затверджую 


Додаток б 

до Інструкції з облікувійськового майна у 
Збройних Силах України (пункт 10 
розділу ШУ 


Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання) 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
ст 2023 року 
АКТ 


технічного стану військового майна Х» 4826/1 
1 еорага 1 А5 Хо14238 
(найменування військового майна) 


Реєстраційний ном Фа Номер документа Дата документа 
еєстраці ер й ер докуме докуме 
4826/1 02.12.2023р. 
Служба забезпечення ці 
й РИ Дата з . Військовачастина 
Підстава (мета) операції я (підрозділ центру й : 
операції (підрозділ, склад) 
забезпечення) 
Н /ч А4723 Хо105 
шийннюч , 02.12.2023. БТ в/ч А4723 З рота ТБ в/ч Якобі 
від 02.12.2023 р 
Дебет Кредит 
код код 
рахунок, . рахунок, - Сума Знос 
аналітичногообі аналітичногооб 
субрахунок ; субрахунок ; 
ліку ліку 
При вивченні документів, огляді (перевірці) військового майна встановлено: 
1. Складіякісний стан 
Категорія 
ЕН Ей Ра ри 5 х | в 
водо 8 сі б - В 8 Е, ьо 
в оз оз ЕЇ 2 1 а|8 Е 2 з З |8а 
о 5 5 | 8 о Те 2 о З 
ж| о омое | | АГЗІЕ (Ге Чо 1 З, ЦБ о 
з/п 8885 | 8 | а Моє Б. 5 Е | аа 
є 8 8 8 Е Е з з ЕЇ Ж З «| оо 
жод ОВ я з Ра оо З Е а. Е 9 ЕЛЕ 
| 2 ЕТ (з! зв 4 З а З о «У 
то» о о щ Я аа 5 Горі щ 
Сі за 8 Я 
1 2 3 4 51 6 2; 8 9 10 11 12 
1 | І орагаї А5 од. 1| 2 2 49893250,00 14238 
2 | Двигун шт. 1 2 2 
3 | Гармата шт 1 2 2 86281 
4 | Приціл навідника шт. 1 2 2 1257 
5 | Приціл командира шт. 1 2 2 0204 
6 | Радіостанція шт. 1 2 2, 17287 
7 Перескоп шт. 1 2 2 б/н 


8 | Пульт управління шт. 2 501023 
9 | Башня шт. 9 2 0190 
10 | Нічник механіка шт. 2 2 8453 
11 | Блок запобіжників чі 2 2 1339 
12 | АКБ цю 2 2 б/н 


2. Техніко-експлуатаційні показники 


1. Введено в експлуатацію (дата) 


2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) 
3. Напрацьовано з початку експлуатації 
(циклів, годин, км пробігу) 


18455 км .,м/г 


4. Встановлені: 
ресурс (циклів, годин, км пробігу) 


строк експлуатації (років, місяців) 


гарантійненапрацювання (циклів, годин, км пробігу) та 
гарантійний строк (років, місяців) 


5. Проведено ремонт (який, дата) 


6. Знаходиться в експлуатаціїпісляостаннього ремонту (років, місяців) 


7. Напрацюванняпісляостаннього ремонту (циклів, годин, км пробігу) 


8. Маєнедопрацювання (перепрацювання): 
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу) 


за строкомексплуатації (років, місяців) 


за гарантійнимнапрацюванням (циклів, годин, км пробігу) 


за строкомпридатності (років, місяців) 


3. Комплектність 
Іеорагй 1 А5 | Хо14238 не комплектувався технічною, експлуатаційною 


документацією та паспортами на вузли і агрегати, окрім формуляра затверджений 
начальником Центрального управління забезпечення наземними системами 
озброєння Командування Сил логістики Збройних сил України Хо 3648/23. 

ЗШ згідно комплектувальної відомості затверджена командиром військової 
частини А2730, 

Охолоджуюча рідина в кількості 161 літра, заправлений дизельним паливом 


в кількості 837 літрів. 


4. Технічний стан 
І еорага 1 АЗ Ме 14238 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Мастило двигуна норма, мастило трансмісії норма, 


5 Причини дострокового зносу або пошкодження 


6. Обсяг виконаних доробок 
(номери бюлетенів доробок) 


7. Пропозиції комісії 


І. еорага 1 А5 Хо 14238 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Підлягає передачі згідно наказу командира в/ч 44723 Хо105 від 02.12.2023 р. до 


3 роти танкового батальйону в/ч А4723. 


Голова комісії: підполковник О. ДУБЕНЕЦЬ 
Члени комісії: старший лейтенант М. ЧУШЕНКО 
лейтенант Д. МОЛЬКО 
лейтенант С. ЄВДОЧЕНКО 
старший солдат М. ВУТОВ 


Акт зроблено в 3 примірниках: 
прим, Хо! - служба БТ в/ч 44723 
прим. Хо2 - служба ФЕС в/ч А4723 
прим. Хо3 - ТБ в/ч 44723 


8. Висновок командира військової частини 
(старшого начальника) 


З висновками комісії згоден. Клопочу про передачу ОВТ в установленому 


порядку. 


начальник озброєння-заступник начальника логістики 


військової частини А4723 
полковник С. ЧОРНОБАЙ 


(військове звання, підпис, прізвище) 


Здав: 


(підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 


(підпис, прізвище, ініціали) 


в 2023 року 


Затверджую 


Командир військової частини А4723 


(посада, військовезвання, 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
юра ме 2023 року 
Комплектувальна відомість 
Іеорага 1 Д5 Хо 14238 
нам Найменування Кількість Одинііж 
з/п виміру 

1. Вогнегасник шт. 
2 Тріплеке запасний 2 шт. 
3. Аптечка шт. 
4. Антена 2 шт. 
б» Кувалда шт. 
6. Сокира 1 шт. 
З; Трос буксирувальний 2 шт. 
8. Навушники 4 шт. 
9. Набір ключів шт. 

0. Баннік туч шт. 

1. Щітка для гармати шт. 

2. Турель шт. 

3. Ножиці шт. 

4. Лом шт. 

Ю. Лопата 2 шт. 

6. Кирка шт. 

иа Сокира мала шт. 
18. Пила шт. 

9. Приспособа для криші МТО шт. 
20. Штанги для чистки ствола 8 шт. 
21. Ключ трищітка великий шт. 
22, Ключ натягу гусениці великий шт. 
28; Кабель зовнішнього запуску шт. 
24. Знак аварійної зупинки шт. 
25, Струбцини 72) шт. 
26. Виколотка велика 2 шт. 
9. Шприц прес шт. 
28. Масльонка шт. 
29. Біноклі 3, шт. 
30. Трак запасний 2 шт. 


Цей додаток є невід'ємною частиною до акту технічного стану на даний виріб. 


Здав: 


Прийняв: 


« 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


- 


202 року 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


Номенклатурн Основний 


ий номер рахунок 


Кореспондентський 
рахунок 


Затверджую 


Додаток б 

до Інструкції з облікувійськового майна у 
Збройних Силах України (пункт 10 
розділу ШУ 


Командир військової частини А4723 


полковник 


Валерій КАЩІШИН 


с 


АКТ 


? трудня 2023 року 


технічного стану військового майна Х» 4827/1 


1.еорага 1 А5 Хо14243 
(найменування військового майна) 


Реєстраційний ном Нор Ном окумента Дата документа 
еєстраці ер орі ер докуме докуме 
48271 02.12.2023р. 
Служба забезпечення Ж " б 
; Ра Дата й ; Військова частина (підрозділ, 
Підстава (мета) операції Рі (підрозділ центру 
операції склад) 
забезпечення) 
Н /ч 44723 Ме105 
наказ командира ч 7359 02.12.2023. БТ в/ч А4723 3 рота ТБ в/ч А4723 
від 02.12.2023 р 
Дебет Кредит 
ахунок ма ахунок, пра Сума Знос 
7) 4 і аналітичного Р. . б аналітичного У 
ФРАФУНОК обліку УААУРЕ обліку 
При вивченні документів, огляді (перевірці) військового майна встановлено: 
1. Складі якісний стан 
Категорія 
з я А м з - РУ «|в 
зве бі з | а| в ; і 5 є ВЕ 
м 3 36 а З 2 в Е б Я 5 щ Я є В 
ВАР в В Е ЗІ З а І му ж є о а 
з/ Бі «В 5| 5 | 8| я | 8 ЕЙ а 8 Бі Ве 
3 5 58 5 Рі Ер я|з В а 5 З с ВР 
о Зно ві 5 | м 2 | я і 5. г 8| за 
аб ак аа 8 |9 З ЕЕ 8 81ш 7 
а за Е ЧУ 
1 2 3 4 У 6 5 8 9 10 1 12 
1 | Теорагі А5 1 2 2 49893250,00 14243 
2 | Двигун шт. 1 2 2 
3 | Гармата шт, 1 2 2 73563 
4 | Приціл навідника шт. 1 2 2 0048 
5 | Приціл командира шт. 1 2 2 0065 
6 | Радіостанція шт. Ї 2 2 23-00246 
7 | Перескоп шт. 1 2 2 У 175339 


8 | Пульт управління шт. 2 2 11498 
9 | Башня шт. 2 2 076 
10 | Нічник механіка шт. 2. 2. 10290 
11 | Блок запобіжників щі Я 2 б/н 
12 | АКБ - 2 2 б/н 


2. Техніко-експлуатаційніпоказники 


1. Введено в експлуатацію (дата) 


2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) 


3. Напрацьовано з початку експлуатації 
зі ку ексріі 27557 км, м/г 
(циклів, годин, км пробігу) 


4. Встановлені: 
ресурс (циклів, годин, км пробігу) 


строк експлуатації (років, місяців) 


гарантійненапрацювання (циклів, годин, км пробігу) та гарантійний 
строк (років, місяців) 


5. Проведено ремонт (який, дата) 


6. Знаходиться в експлуатаціїпісляостаннього ремонту (років, місяців) 


7. Напрацюванняпісляостаннього ремонту (циклів, годин, км пробігу) 


8. Маєнедопрацювання (перепрацювання): 
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу) 


за строкомексплуатації (років, місяців) 


за гарантійнимнапрацюванням (циклів, годин, км пробігу) 


за строкомпридатності (років, місяців) 


3. Комплектність 


Іеорагй 1 А5 | Хо14243 не комплектувався технічною, експлуатаційною 


документацією та паспортами на вузли і агрегати, окрім формуляра затверджений 
начальником Центрального управління забезпечення наземними системами 
озброєння Командування Сил логістики Збройних сил України Мо 3673/23. 

ЗШ згідно комплектувальної відомості затверджена командиром військової 
частини А2730. 
Охолоджуюча рідина в кількості 160 л, заправлений дизельним паливом в 


кількості 591 л. 


4. Технічний стан 
ІГеорага 1 А5З Хе 14243 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 
Мастило двигуна норма, мастило трансмісії норма. 


5. Причини дострокового зносу або пошкодження 


6. Обсяг виконаних доробок 
(номери бюлетенів доробок) 


7. Пропозиції комісії 


Іеорага 1 А5 Хо 14243 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 
Підлягає передачі згідно наказу командира в/ч 44723 Мо105 від 02.12.2023 р. до 3 


роти танкового батальйону в/ч А4723. 


Голова комісії: підполковник О. ДУБЕНЕЦЬ 
Члени комісії: старший лейтенант М. ЧУШЕНКО 
лейтенант Д. МОЛЬКО 
лейтенант С. ЄВДОЧЕНКО 
старший солдат М. ВУТОВ 


Акт зроблено в 3 примірниках: 
прим. Хо! - служба БТ в/ч 44723 
прим. Хо2 - служба ФЕС в/ч А4723 
прим, Хо3 - ТБ в/ч А4723 


8. Висновок командира військової частини 
(старшого начальника) 


З висновками комісії згоден. Клопочу про передачу ОВТ в установленому 
порядку. 


начальник озброєння-заступник начальника логістики 
військової частини А4723 


полковник С. ЧОРНОБАЙ 


(військове звання, підпис, прізвище) 


Здав: 


(підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 
(підпис, прізвище, ініціали) 


є - 


серпня 2023 року 


Затверджую 
Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання, 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
і Я. 2023 року 
Комплектувальна відомість 
Георага 1 Д5 Хо 14243 
ному Найменування Кількість а а 
з/п виміру 

у, Трос буксирувальний 3, шт. 
Я Вогнегасник шт. 
3. Антена 2 шт. 
4. Навушники 4 шт. 
З, Баннік туч шт. 
6. Аптечка шт. 
гб Тріплекс запасний шт. 
8. Щітка для гармати шт. 
9. Набір ключів шт. 
10. Ключ динамометричний шт. 
11. Ключ трищітка шт. 
12, Ключ натягу гусениці великий шт. 
18; Кувалда шт. 
14. Штанги для чистки ствола 8 шт. 
13. Лопата 2 шт. 
16. Кирка шт. 
ДИ. Сокира мала шт. 
18. Пила шт. 
19. Лом шт. 
20. Ножиці шт. 
21. Приспособа для криші МТО шт. 
22. Трак запасний у шт. 
33, Біноклі 2 шт. 
24. Шприц прес шт. 
29, Масльонка шт. 
26. Струбцина 2. шт. 
27. Виколотка велика 3 шт. 
28. Молоток шт. 
29. Вороток шт. 
30. Ключ накидний 2 шт. 
31. Головки 3 шт. 
3М Ключ рожковий З шт. 
93. Скоба шт. 
34. Гак буксирувальний 4 шт. 


Цей додаток є невід'ємною частиною до акту технічного стану на даний виріб. 


Здав: капітан 


Прийняв: 


І. ЖДАН 


« 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


з 


202 року 


Номенклатури 
ий номер 


Основний 
рахунок 


Кореспондентський 
рахунок 


Додаток б 
до Інструкції з обліку військового майна у 
Збройних Силах України (пункт 10 


розділу ШУ 


Затверджую 
Командир військової частини А4723 


полковник Валерій КАЩІШИН 


2024 року 


АКТ 
технічного стану військового майна М22/124/1 
І.сорага | А5 Хо14289 
(найменування військового майна) 


Реєстраційний номе| Немов Номер документа Дата документа 
рац р аркуша р доку: докум: 
289 їют 2п124П 
Служба забезпечення т 
- М Дата й й Військова частина 
Підстава (мета) операції р (підрозділ центру Я й 
операції (підрозділ, склад) 
забезпечення) 
Передача посади І рота ТБ в/ч 44723 
Дебет Кредит 
код код 
; рахунок, ю Сума Знос 
рахунок, субрахунок | аналітичного аналітичного 
Я субрахунок ; 
обліку обліку 
При вивченні документів, огляді (перевірці) військового майна встановлено: 
1. Складі якісний стан 
я Ж Категорія Р 
щ є, РМ о о ж я 
о Ж з | з з Е - 
и "КРе. Сі З 5 | 8 2 Р58 
о 2 2 на 5 Р 5|8 З З 5 5 Б 8 
гаї б Е Зв Е ха 8 З 
з/ Бо; 5| з | «|з | В | в З я Тувче 
з 8 8 5 2| 5|32|8|8 | Є| з 5 хі 88 
и с с| 8 | |Є3 | 8| К| 8 8 | є3З 
Щодо | з ЗИ" |я|є| 4 чи? ср 
ІЗ а з зді 
1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 1 19 
1 | Іеорагі 2 АЗАІ1 од. 1 2 2 14289 
2 | Двигун шт. 1 2 2 б/н 
3 | Гармата шт. 1 2 2 10292 
4. | Приціл 5ТЕМНЕП, шт 1 2 2 24498 
5 | Приціл ТУЕ ЗА шт. 1 2 2 1565 
6 | Радіостанція ТНАТ.Е5 шт. 1 2 2. 2300169 
7 | Перескоп шт. 1 2 2 3123 
8 | Пульт управління шт. 1 2 2 11454 
9 | Башня шт. 1 2 2 159 


10 | Нічник ТННЕ5 шт. 11848 
11 | Блок запобіжників шт; 6177 
12 | АКБ і б/н 


2. Техніко-експлуатаційні показники 


1. Введено в експлуатацію (дата) 
2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) 


3. Напрацьовано з початку експлуатації 


; ; км. м/г 
(циклів, годин, км пробігу) 


4. Встановлені: 
ресурс (циклів, годин, км пробігу) 


строк експлуатації (років, місяців) 


гарантійне напрацювання (циклів, годин, км пробігу) та гарантійний 
строк (років, місяців) 


5. Проведено ремонт (який, дата) 


6. Знаходиться в експлуатації після останнього ремонту (років, місяців) 


7. Напрацювання після останнього ремонту (циклів, годин, км пробігу) 


8. Має недопрацювання (перепрацювання): 
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу) 


за строком експлуатації (років, місяців) 


за гарантійним напрацюванням (циклів, годин, км пробігу) 


за строком придатності (років, місяців) 


3. Комплектність 
Іеорагй 1 АЗ  Хо14289 бортовий Хо» не комплектувався технічною, 


експлуатаційною документацією та паспортами на вузли і агрегати, окрім 
ормуляра затверджений начальником Центрального управління забезпечення 
наземними системами озброєння Командування Сил логістики Збройних сил 
України  Хо2776/23. ЗІП згідно  комплектувальної відомості затверджена 
командиром військової частини А4723. 

Виріб не комплектувався кулеметами, укривочним брезентом та шпорами. 


4. Технічний стан 
ІГеорагі 1 АЗ Хо 14289 бортовий Хо» технічно справний, відноситься до 2 


категорії. 


5. Причини дострокового зносу або пошкодження 


6. Обсяг виконаних доробок 
(номери бюлетенів доробок) 


Не проводилось 
7. Пропозиції комісії 


І. еорага 1 Д5 Хо 14289 бортовий Хо технічно справний, відноситься до 2 
категорії. Підлягає передачі згідно наказу командира в/ч 44723 Хо від 2023 р. про 


передачу посади командира І танкової роти танкового батальйону в/ч А4723. 


Голова комісії: підполковник О. ДУБЕНЕЦЬ 
Члени комісії: старший лейтенант М. ЧУШЕНКО 
лейтенант Д. МОЛЬКО 
лейтенант С. ЄВДОЧЕНКО 
старший солдат М. ВУТОВ 


Акт зроблено в 2 примірниках 


прим, Хо! - служба БТ в/ч 44723 
прим. Хо2 - ТБ в/ч 44723 


8. Висновок командира військової частини 


старшого начальника 


З висновками комісії згоден. Клопочу про передачу ОВТ в установленому 
порядку. 


Начальник озброєння- 


заступник начальника логістики в/ч А4723 
полковник С. ЧОРНОБАЙ 


Здав: 


(підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 


(підпис, прізвище, ініціали) 


лі Ч 2024 року 


Затверджую 
Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання, 


полковник Валерій КАЩІШИН 


(підпис, прізвище, ініціали) 


БА. 2024 року 


Комплектувальна відомість 
Георага 1 А5 Ме 14289 


о Найменування Кількість т 
І. Каністра 3 л. 2 шт. 
2. Щітка на ствол 2 шт. 
ЗМ Тріплекс запасний 2 шт. 
4. Аптечка 2 шт. 
2 Вогнегасник 1 шт. 
6. Підшоломофонники 4 шт. 
7. Масльонка 1 шт. 
8. Аварійний ліхтар 1 шт. 
9; Гак буксирувальний 2 шт. 
10. Банник для чистки шахт димових гранат 1 шт. 
П. Антена 1 шт. 
12. ЗП гармати 1 шт. 
131 Навушники 4 шт. 
14. Набір інструментів і ключів І шт. 
По ЗІП ламповий 1 шт. 
16. Сумка з ключами 1 шт. 
17. Щітка по металу 1 шт. 
18. Молоток 1 шт. 
19. Ключ накидний 2 шт. 
20. Ключ рожковий 3 шт. 
21. Подовжувач 1 шт. 
22. Вороток 1 шт. 
23. Головки 4 шт. 
24. Перехідник 3 шт. 
25. Трищітка 1 шт. 
26. Брезент укривочний 1 шт. 
ЗЛЕ Ключ трищітка великий для натягування 1 шт. 
гусеничної стрічки 
28. Кабель зовнішнього запуску 1 шт. 
29. Ножиці для дроту 1 шт. 
30. Знак аварійної зупинки 1 шт. 
31. Трос буксирувальний 2 шт. 
32. Молот 1 шт. 
33; Сокира 2 шт. 
34. Штанга для чистки ствола 1 кт 
35. Лопата 2 шт. 
36. Кирка 1 шт. 
314 Пила 1 шт. 


38. Спецключ 1 шт. 
39. Динамометричний ключ 1 шт. 
40. Струбцина 2 шт. 
41. Виколотка 2 шт. 
42. Сумка з інструментом І шт. 
43. Трак запасний 2 шт. 
44. Шприц прес 1 шт. 
45. Біноклі 6 шт. 
46. Виколотка (велика) для траків 3 шт. 
47. Маскувальна сітка 3 шт. 
Здав: : лейтенант МАЗУР В. 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


« - 


202 року 


Номенклатурн Основний 


ий номер рахунок 


Кореспондентський 
рахунок 


Додаток б 

до Інструкції з обліку військового майна у 
Збройних Силах України (пункт 10 
розділу ШУ 


Затверджую 


Командир військової частини А4723 


( посада, військове звання) 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
чом 2023 року 
АКТ 
технічного стану військового майна Хо 4818/1 
І еорага 1 А5 Хо14244 
(найменування військового майна) 
Н 
Реєстраційний номер ра Номер документа Дата документа 
аркуша 
4818/1 02.12.2023р. 
Служба забезпечення юУ 
- ні Дата ; й Військова частина 
Підстава (мета) операції М (підрозділ центру ; й 
операції (підрозділ, склад) 
забезпечення) 
Н: /ч А4723 Хо105 
зано, о, 02.12.2023. БТ в/ч А4723 2 рота ТБ в/ч А4723 
від 02.12.2023 р 
Дебет Кредит 
5 код 
рахунок, код аналітичного рахунок, з Сума Знос 
субрахунок облік субрахунок знай 
уораху! У уараху! обліку 
При вивченні документів, огляді (перевірці) військового майна встановлено: 
1. Складі якісний стан 
5 щі Категорія Д 
щ є р х яти о з з 
в вов Різ Е в З 5 в о 
ц 5 з С з Є а Е З 2 я (с 2 а. 
РУ о 5 і 4 о о 3) о бок 
Хе 2 С, Е я з|Е ЕЕ м Ре 5| 58 
538 4| 4| 3|5 |З ей В 5 |8|8е 
з/п б я 5 о Е в |З Є о є і 
28 5 о 5 Б б Р В в 2 а щ 8 8. 
48:98 | 81 41519 13 Е 51 4 181 88 
ще з «| я Фа ЕЕ я Е зраг 
"м ра У с 
1 2 3 4 5 6 к; 8 9 10 ї 12 
1 | ІГеорагі А5 од. 1 2 2 | 49893250,00 14244 
2 | Двигун шт. 1 2 2 
3 | Гармата шт. 1 2 2 72637 
4 | Приціл навідника шт 1 2 2 0053 
5 | Приціл командира шт. 1 2 2 177556 
6 | Радіостанція шт. 1 2 2 00284 
7 | Кулемет МО-3 шт. 1 2 2 105004 


8 | Кулемет М-62 шт. 1 і? 2 21-04848 
9 | Запасний ствол Хо шт. 1 2. 2 200767 
10 | Запасний ствол Мо2 шт. 1 2 9; 152426 
11 | Запасний ствол Хо3 шт. 1 2 2 200750 
12 | Запасний ствол Мо4 шт. 1 2 2 108568 
13 (| Перескоп шт. 1 2 2 0007 
14 | Пульт управління шт. 1 2 2 090 
15 | Башня шт. 1 2 2 б/н 
16 | Нічник механіка шт. 1 2 2 3244 
17 | Блок запобіжників знай МИ! 2 2 6015 
18 | АКБ ше | 8 2 2 б/н 
503026 
Нічник на шт. 539810 
я шоломофон ч і - 502516 


502886 


2. Техніко-експлуатаційні показники 


1. Введено в експлуатацію (дата) 


2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) 


3. Напрацьовано з початку експлуатації 


З - 29437 км, м/г 
(пиклів, годин, км пробігу) 


4. Встановлені: 
ресурс (циклів, годин, км пробігу) 


строк експлуатації (років, місяців) 


гарантійне напрацювання (циклів, годин, км пробігу) та 
гарантійний строк (років, місяців) 


5. Проведено ремонт (який, дата) 


6. Знаходиться в експлуатації після останнього ремонту (років, місяців) 


7. Напрацювання після останнього ремонту (циклів, годин, км пробігу) 


8. Має недопрацювання (перепрацювання): 
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу) 


за строкомексплуатації (років, місяців) 


за гарантійним напрацюванням (циклів, годин, км пробігу) 


за строком придатності (років, місяців) 


3. Комплектність 


Іеорагій 1 АЗ5  Хо14244 не комплектувався технічною, експлуатаційною 
документацією та паспортами на вузли і агрегати, окрім формуляра затверджений 


начальником Центрального управління забезпечення наземними системами 


озброєння Командування Сил логістики Збройних сил України Хо 3677/23. 


ЗШ згідно комплектувальної відомості затверджена командиром військової 
частини А2730. 

Охолоджуюча рідина в кількості 163 літра, заправлений дизельним паливом 
в кількості 788 літрів. 


4. Технічний стан 
ІГеорага 1 А5 Мо14244 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Мастило двигуна норма, мастило трансмісії норма. 


5. Причини дострокового зносу або пошкодження 


6. Обсяг виконаних доробок 
(номери бюлетенів доробок) 


7. Пропозиції комісії 


Іеорагай 1 А5 Хо 14244 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 
Підлягає передачі згідно наказу командира в/ч А4723 Хо105 від 02.12.2023 р до 2 


роти танкового батальйону в/ч А4723. 


Голова комісії: підполковник О. ДУБЕНЕЦЬ 
Члени комісії: старший лейтенант М. ЧУШЕНКО 
лейтенант Д. МОЛЬКО 
лейтенант С. ЄВДОЧЕНКО 
старший солдат М. ВУТОВ 


Акт зроблено в 3 примірниках: 
прим. Хо! - служба БТ в/ч 44723 
прим. Хо2 - служба ФЕС в/ч А4723 
прим, Хоз - ТБ в/ч А4723 


8. Висновок командира військової частини 
(старшого начальника) 


З висновками комісії згоден. Клопочу про передачу ОВТ в установленому 
порядку. 


начальник озброєння-заступник начальника логістики 
військової частини А4723 


полковник С. ЧОРНОБАЙ 


(військове звання, підпис, прізвище) 


Здав: 


(підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 
(підпис, прізвище, ініціали) 


є - 


серпня 2023 року 


Затверджую 
Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання, 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
Рот 2023 року 


Комплектувальна відомість 
ІГеорага 1 А5 Мо 14244 


і Найменування Кількість фРРАиоя 
з/п виміру 
І. Антена 2 шт. 
у, Вогнегасник 2 шт. 
3. Набір ключів шт. 
4. Знак аварійної зупинки шт. 
5. Тріплекс запасний 2 шт. 
6. Навушники 4 шт. 
ГА Ключ динамометричний шт. 
8. Турель шт. 
9. Баннік туч шт. 
0. Викрутка 2 шт. 
1, Ключ трищітка великий шт. 
У Трос буксирувальний 2 шт. 
3. Ножиці для дроту шт. 
4. Приспособа для криші МТО шт. 
5. Штанги для ствола 8 шт. 
6. Кувалда шт. 
У. Пила шт. 
8. Лом шт. 
9, Кирка шт. 
20. Сокира шт. 
21. Лопата шт. 
29, Струбцина р, шт. 
23. Виколотка велика 3 шт. 
24. Шприц прес шт. 
23; Щітка по металу шт. 
26. Трищітка шт. 
21. Молоток шт 
28. Головка 3: шт. 
29. Скоба гусениці 2. шт. 
30. Подовжувач шт. 
31. Ключ рожковий 3 шт. 
381 Ключ накидний шт. 
58. Трак запасний 2 шт 
34. Біноклі 2; кот 
35. Гак буксирувальний 4 шт 
36. Аптечка шт 


Цей додаток є невід'ємною частиною до акту технічного стану на даний виріб. 


Здав: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


« з 


202 року 


